Za duszę s. p. 


Włodzimierza Młockiego 


zmarłego w Wroclawiu 1861 roku 


odprawi się w kościele 00. Kapucynów 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


w sobotę d. 23 września o godz. 10, jako w rocznicę jego Śmierci. 


